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User-Installable Wave Expansion Board Compatibility Guide 


Keyboards SR-JV Slots 

JV-80 1 

JV-90 1 

JV-1000 1 

XP-30 2 

XP-50 4 

XP-60 4 

XP-80 4 


Synth Modules 

JV-880 1 

JD-990 1 

JV-1010 1 

J V- 1080 4 

JV-2080 8 


Keyboards SR-JV Slots SRX Slots 

Fantom FA76 1 2 
XV-88 2 2 


Synth Modules 

XV-3080 4 2 

XV-5080 4 4 


Keyboards SRX Slots 

RD-700 2 

RD-700SX 2 

RD-700GX 2 

Fantom S/S88 4 

Fantom X/6/7/8/Xa 4 

Juno G 1 

Juno Stage 2 

G-70 1 

E-80 2 

VR-760 2 


Synth Modules 


XV-5050 2 

XV-2020 2 

Fantom XR 6 

Sonic Cell 2 

V-Studio 700 1 


Groove Box 


MC-909 


1 


